الفرعية طبقا لمبدأ البناء التصاعدي . 
ال موقعةة 3 الجدول و 'وخواصه . 


الرابطة 
جيم ير اك في سور . 
الالكتروني في المجموعة ورقم المجموعة. 
.جهد التلين - الميل الالكتروني - السالبية الكهرد 
يقارن بين الميل الالكتروني والسالبية الكهرد 
10-يحدد موقع كل من الفلزات واشباه الفلزات واللافازات في الجدول الدوزي . 
ن نصف قطر الذرة وكل من جهد التأين والميل الالكتروني في 


المركبات الهيدروكسيلية كحمض او كقاعدة . 
الذرة في المركب ويبين التاكسد والاختزال في التفاعلات 


سبي بي 


22 
510 علد د 0 


حسب اعدادها القرية تبعا بدا البناء التصاعدي بحيث يزيد كل 
بالكترون واحد وذلك بعد معرفة المستويات الفرعية( وهى 


ترتيب العناصر في الجدول الدوري الطويل :-. 
أللاحظ ان الجدول الدوري يقسم الي اربع فنات رئيسية كالاتي :-. 


0 وف 0 


]- عندها 10 عناص في عل 5 
الدورات الرابعة والخامسة . | || في بداية كل دورة. 
والسادسيةج. عدا الدورة الاوليار 
1- تركييها الالكتروني 

0 23-اتركييها الالكتروتي 


3- جميع مستوياتها ال 
مكتملة بالالكترونات عدا 
المستوايين الاخيرين. 

4- ينقسم الي 3 سلاسل 
السلسلة لاتقاية الاولي 


أو اكثر اثناع. 
التفاعا. 


لي مه 


.تركيبها الالكتروني “41 +-- 117 جميع مستوياتها الرئيسية مكتملة بالالكترونات ماعدا 
الثلاثة مستويات الاخيرة وتنقسم الي :- 


اسلسلة لالليانيدات التينيدات 


ابع فيها مآ المستوي الفرعي ١‏ |]1- يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي 
ن من 14 51 لذا تتعون من 14 
0 0 سي 

8 
أ3- تركييها الالكتروني 792 601 . 
4- عناصر مشعة - 
أ5- معظمها يحضر صناعيا من عناصر 
|اخي بالتفاعلات النووية . 


ات افقية و 18 مجموعة راسية . 
2- العناصر مرتبة تصاعدياً حسب الزيادة في اعدادها الذرية كل عنصر يزيد عن العنصر الذي 
يسبقة بالكترون واحد . 
3- تبدأ كل دورة بعنصر ممثل تركيبه 751 وتنتهي بعنصر خامل م6 . 
4- عناصر الدورة الواحدة (تتشابه في عدد مستويات الطاقة الرئيسية) وتتدرج في الخواص, 
الكيميانية.. 
5- عناصرالمجموعة الواحدة تشابه في الخواص الكيميانية وفي التركيب الالكتروني لمستوي 
الطاقة الاخير (وتختلف في عدد مستويات الطاقة الرئيسية) 


تحديد موقع عنصر ممثل في الجدول :- 770151739195201722(05 
ارقم المجموعة» "23 , 26 , 192 


رقم الأورة 
اذا 118/8 يقع في الدورة الثالثة - المجموعة .1 


0 وخفيق دم 


الفلور يقع في الدورة الثانية - المجموعة السابعة .8 . 


كريب (3) على تسوت العاستر 2 (القدل امس غير لناب عنها تنفتك]. 
صوديوم 10 '35 عنصر ممثل فلة 5 عد 
الكلور 701:.... 305 عنصر ممثل فنة م 

ارجون 87ج 305 عتصر خامل الزركونيوم 0217م 

الهيليوم 16ج 182 خامل. اوزميوم 7605 

الفرانسيوم  27]7‏ أ75 عتصر 


العنصر 
الرانون 80818 


السيزيوم 55005 ب- 652 ,50 , 317 
البروم 2686 اج 407,552 


القاتديوم لاوم 
موليبياتيوم 11م 


اوزميوم 2005 
جادولينيوم 6,080 


يها امتلاء المستوي الفرعي ]4 . 
3- مجموعة عناصر يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي )5 > 
اعة الصفر في الجدول الدوري . 
.تنتهي توزيعها الالكتروني 6م .. 
6- عناصر الفنة © حيث يتتابع فيها إمتلام المستوي الفرعي 4 . 
7- عناصر يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي 30 - 
8 عناصر يتتايع فيها امتلاء المستوي الفرعي 40. 
9- عناصر يتتايع فيها امتلاء المستوي الفرعي 59 .. 
10 دورة في الجدول الدوري تحتوي علي اربعة انواع من العناصر 
1-.. عناصر الفدة (1) حيث يتتابع إمتلاء المستوي الفرعى(0) بالالكتروة 
12 مجموعة العناصر التى تكتمل فيها جميع المستويات بالالكترونات عدا المستوى 
الاخير 
13 مجموعة العناصر التى تكتمل فيها جميع المستويات بالالكترونات عدا المستويين 


اي 1 - الداخلية (لانانيدات) ). 
؛يتتابع فيها امتلاء المستوي الفرعي . (30 - 48 - 41 - 51). 


ربعة - خمسمة - ستة) انواع من العناصر 
هي المستويات .....( الرئيسية - الفرعية ) 
7- عد عناصر الفئة م في كل دورة من دورات الجدول الدوري( 2 - 6 - 14-10 ). 
8- جسيم يحتوى على 36 الكترون و49 نيترون و38 بروتون هو (ايون شحنته-2 -. 
ليون شطته 20 . ثرة عندها لأرى 87 ثرة عده لي 489 
عنصر التوزيع الالكتروني لمستويات الطاقة الخارجية له 40,505/62 يكون من 


0 العنصر الذي تركيبه الالكتروني 152,252.204 هو عنصر .... 
انتقالي - نبيل - ممثل فنة م - ممثل ففة 5 ). 


ثانيا تدرج الخواص في الجدول الدورى 


اولا نصف قطر الذرة 


هو المسافة بين خؤآتياذرتين متحدتين . 


- مجموع نصفي قط الذرتين. (في المركب التساهمي) 


اطول الرابطة - مجموع نصفي قطر الايونين (في المركب الايوني) . 


- 0.99 انجستروم 


أنصف قطر ثرة اهدرو جين طول الرابطة في جز وا _ . 0:6 
:.0انجستروم 5 
طول الرابطة في جزئ 11-01 - نق ذرة كلور + نق ذرة الهيدروجين 
1 0 .-1-29 انجس ١‏ 
2- اذا كان طول الرابطة في جزى الكلور اانا تساي 4:8 انجستروم. وطول الرابطة بين 
ذرتي الكربون والكلور 0-01 تساوي 1.76 انجستروم احسب نصف قطر ثرة الكربون . 
العل (077) 


سيد« 6 01027 2 


نكن خف اك 


3- اذا كان طول الرابطة في جزئ الكلور تساوي 1.98 انجرستروم . وطول الرا؛ 
كلوريد الهيدروجين 1.29 انجستروم احسب قطر ذرة الهيدروجين . ثم اوجدطول 


س4 علل الرابطة في جزئ الكلور 01-01 اطول من الرابطة في جزئ الهيدروجين 


2 الجستروم . احسب نصف القطر التساهمي لذرة الهيدروجين . 
الحل (8.0.3). 
س6 في جزئ 4610] أذأكان طول الرابطة بين ذرتي الكلور والاكسجين 1.65 انجستروم. 
طول الرايطة بين قرت لون والهدر جين 1.2 اتجستروم ‏ ولو الرابطة في جر 
الكلور 1.98 الجستروم . احسب 
1- نصف قطر ذرة الهيدرو جين 
3- طول الرابطة في جزئ الماء . 
الحل: قن 
تست تير ايزرة وووور د اطول الرايظة 0401© ,بي 1-98  _‏ وورن انمستروم 
2 2 


طول الرابطة عا ده فيه 


الهيدروجين 0.6 انجستروم وطول الرابطة 0-4 في جزئ 
التشادر يساوي 1 لشو 0-١‏ في جزء الماء 0.96 انجستروم . احسب طول 


س8 اذا كان طول الرابطة في جزئ اكسيد النيتريك 1.36 انجستروم وفي جزئ الاكسجين 1.32 
انجستروم . احسب طول الرابطة في جزئ النيتروجين .. 
الحل (1.4 انجستروم ). 


ا اي اع ا 0 


اتدرج خاصية نصف القطر في الجدول الدوري 
المجموعة الرأسية : 


انصف قطراذرة الكلور 1©م, اصغر من َم قطر ذرة الصوديوم 808,, (أجب بنفسك). 
ج- 


نصف الل مس رشن ميا لاس : 


الابون الموجب (إيون القاز) ._[نصف قطر الايون السالب (ايون الاقاز). 
لصف قر لبون الموجب اصفر من لصف | تسق قر لاون الب هر من نصافا 
بسبب زيادة عدد الالكترونات السالبة 

فيزداد التنافر بينها وتتباعد المستويات .. 


وكلما زاد عدد الشحنات الموجبة علي أأوكلما زاد عدد الشحنات السائبة كلما 
الايون كلما قل نصف قطر الايون ازاد ثق للايون. 
مثال1:- 
© < 61 
انق **'م©<" “وت دوع كت 
انق ***06<* 67 < 67 تق 10د < 10د 
. عل 
الرابطة في جزئ و0 ]© اقصرمن الرابطة | نصف قطر ايون الكلور 17 اكبر من 
في جزئ070 لان نق*”*+0 < نق ايون || نصف قطر ذرته المتعادلة ؟. 
*00© بسبب زيادة عد الشحنات الموجية في | ج:-. 
|ايون ***66 - 


سل فكعت لهام 7 وخ ]| ا 95-7 عم 


1 يزداد تصف قطر الذرة في نفس المجموعة بزيادة العدد الي . 
2- يقل نصف قطر الذرة في الدورات الافقبة كلما اتجهنا يمينا.. 
ف قطر ذرة الكلور 701 اصغر من نصف قطر ذرة الماغنسيوم 218:. 
3 1 نف قطر ذرته المتعائلة . 


و ا 5 
:7 ايهما اطول :-. 
الرابطة في جزئ 680 ام الرابطة الرابطة في جزئ و5820 .مع التطيل ؟. ‏ .. 
3- نصف قطر ايون الصوديوم "848 |صغر من نصف قطر ذرته المتعادلة 
9 عثل الرابطة في جزئ الكلون 01 اطول من الرابطة في جزئ الهيدروجين 4 


س2- انظر الي الجدول وبمعلومية ما فيه اواجد ما يلي :- 


2 طول يطل جزى سيد ابرق 6 


ع اتشدر .|5061 
4- طول الرابطة 6-14 في جزى الماء.._ | 86-86 
5- طول الرابطة في جزئ بوديد الهيدروجين | لم 


1- طول الرايظة ابي في جزى الميتق ]0-6 
اعلما بآن نصف قطر ذرة الكربون يساوي 
7 أنجستروم 


هو مقدار الطاقة اللازمة لفصل او ازالة اقل الالكترونات ارتباطا بالذرة المفردة وهى فى الحالة 


الغاز 


هو كمية الطاقة اللازمة لازالة الكتؤون واحد من الثرة لكي تتحول الي ايون موجب احادي الشحنة. 


عامسالا اكمل» حلكف + “ولا ع “ور 


تر ارك من يزة ريشت مدجة دندة ميض بون قتف الست 

الموجبة وهو اعلي من جهد التلين الاول يسبب صغر نصف قطر الايون الموجب عن ذرته فيئزم 

اطاقة اكبر لازالة الكترون من الابون الموجب وذلك بسبب زيادة عدد الشحنات الموجبة . 
عامساكا مذججب حقكد ع + “ولاح “وار 


ل اش لزت تزع ترون من يون تندي اشعطة الموجة ‏ 


وهواعلي من جهد التاين الاول والثاني حيث يلزم طاقة هائلة لازمة لكسر متي فرعي مكتمل 


ملحو 
'جهد الثاين الاول للعناصرفي المجموعة الصفرية مرتفع جدأ بسيب استقرار نظامها الالكتروني 
مه فيصعب إزالة الكترون من مستوى طاقة مكتمل .. 


+ 2 نا من اليسار الي اليمين . 
2- جهد التاين للعناصز في مجموعات الجدول يقل كلما اتجهنا من اعلي الي اسفل .. 
3- جهد التاين الاول للعناصر النبيلة في المجموعة الصفرية مرتفع جدأ . 

4- جهد تأين الكلور [©ر, اعلي من جهد تاين الماغنسيوم والالع. . 
5- يستخدم السيزيوم في صناعة الخلايا الكهروضونية 
6- جهد التاين الثانى للماغنسيوم اعلى من جهد التاين الاول له 


(نق) مما يسهل علي النواة جذب الكترون جديد . 


2- في المجموعة الراسية 1 
يقل الميل الالكتروني بزيادة العدد الذري في المجموعة (اي كلما اتجهنا لاسفل) بسبب كبر الحجم 
الذري (كبر نق) وبعد غلاف النكافؤ عن شحنة النواة فيصعب علي الذرة جذب الكترون جديد . 


1- بدراسة الميل الالكتروني لعناصر الدورة الثانية في الجدول نلاحظ الاتي :. 


1- عدم انتظام قيمة الميل الالكتروني لعنصري البريليوم والنتروجين ؟. 
لان الذرة تكون اكثر استقراراعندما تكون المستويات الفرعية ممتئنة أكما في حالة البريليوم 
152257 (كذلك العنصر الخال مثل النيون “26) 
5 الفرعي 203 نصف ممثلئ وهذا يعطي بعض الاستقرار للثرة ‏ 
اعندما يعمل الالكترون المكتسب علي ملئ مستوي طاقة فرعي كما 
في حالة الفلور "أو - او جعله نصف ممتلئ كما في حالة الكريون 46 . 


يصبح نصف ممتلئ فتصبح !١‏ 
على جعل مستوى فرعى نصف مكتمل). 


العاصر يحدد نوع بط 
الكيميانية 


عة فى الجدول 
اللكتروني لعناصر الدورة وعناصر المجمو: 
تدرج الميل / 
3-تدرج 
المي العنصرى الفلور 0 
الميل الالكترونى 1 
5-جهد الي الول ولتق من 


1 مجموعة العناصر التي 
يمتلئ غلاف تعافؤه ياك 
من لصف سعته . 


2- عناصر كهروسالبة تتميز 
بصغر نق حيث تكتسب 
الكترونات التكاف وتصبح 
ايونات سالهة. 

3- لا توصل التيار (عازلة). 
.بسيب شدة ارتباطالكترونات 


القلور اقوي اللافلزات لانه 
ايقع في اعلي يمين الجدول 
ويعتبراصر الثرات حجما 


(اقل من الفلزات واكبر بكثير 
من اللافلزات) وتستخدم في 
أصناعة الترانستور لذا يمي 


.ونتحول الى ابونات موجبة. 


توصل التيار الكهربي ‏ 


تاينها وميلها الالكترونيه . 
.اقوي الفلزات هو السيزيوم 
لانه كبر الثرات حجما ويقع 


س1 اكتب المصطلح العلمي :. 
1-مجموعة العناصر التي يمتلئ غلاف تكافؤها باقل من نصف سعته 
2- مجموعة العناصر التي يمتلئ غلاف تكافؤها باكثر من نصف سعته . 
2- عناصر لها مظهر الفلز وخواص اللافلز . 


1-تزداد الصفة الفلزية العناصر المجموعة الاولي بزيادة العدد الذري . 
2- السيزيوم هو اقوي الفلزات . 

3- الفلور هو اقوي اللافئزا 

4- القلزاء التوصيل للتيار الكهربي . 

5-اللافلزات رديئة التوصيل للتيار الكهربي . 


و ار 2ع لقنس لثية افزية فى الجدون الدوري 


تقل الصفة القاعدية (وتزداد الصفة الحامضية). 


الاكاسيد المترددة (الامفوتيرية| 


1- هي اكاسيد للافتزاتب.. || 1- هي اكاسيد غاليا لطاصر 
مله إفزية. 
02 ذمه 002 | مثلذ 
ويل 0س ومرطى | بعضها يذوب في الماء مكونا 
تذوب في الماء وتعطي عي اقلوي 
احماض مش 0م - ميكل ميقلا 
0ع يلا -ويالبرمع. 3 
حمض كربونيك مك | للوماحة 0 للبم يمر 
,0 كراة.-0,اقجر50 .| وض تفاط مع الاحماض ‏ | 2:011--5,0111,0 
حمض كبريتيك وكذلك مع القلويات وتعطي فى 
اعل مع القلويات منتجة ملح| الحالتين ملح وماء مثل 1,09 تتفاعل الاكاسيد القاعدية مع 
وماء س1 عل الاحماض منتجة ملح وماء 
+-2310011 4ر0 | اكسيد الالمونيوم اكسيد متردد بوكيا1 بلعل 
0يللجر0 6م ميلا جرمة ع 
3- الاكاسيد الحمضية لا 2110 بمممد 
تتقاعل مع الاحماض . ميق ا ماطة 


ف [ي مق دوب في الما نظي حملن لو فقوي 

مثال يعتبر النشادر انهيدريد قاعدة لانه يذوب فى الماء مكونا قلوى هو هيدروكسيد 

الامونيوم. بينما يعتبر ثانى اكسيد الكربون انهيدريد حمض لانه ينوب فى الماء مكونا حمض 
اكربونيك 


نكن وف ل 


أدراسة تدرج الخاصية الحمضية والقاعدية فر 
الدورة الثالثة في الجدول الدوري الحديث. 


اتزداد الصفة الحمضية (وتقل الصفة القاعدية) 


0 اصن متروسية | متررشيد أ[ متروصيد 
اسم الحنش || ونور يى أ حي دياك || فوسف وري |الموثيوم || ماغسيوم | صونيوم 
اصينة لم لسع ا 
بمرسعررسسن سن حر رجي جم 
اقخمة متره | ضعيفة. 85 
- 750 نم مده 
سي لضيمم 
مد | مشادت سملت اد 
مبدرسيية الج درت | وعد ٠‏ سمه 
صمي 0 اغب مرئبظة 


في المجموعة السابعة | 518. هيدروكسيد ليثيوم .| في المجموعة. 
اتزداد الصفة الحمضية | حمض هيدروفلوريك 11011 الاولي تزداد الصفة. 
كلما اتجهنا لاسفل لقينا هيدروكسيد صوديوم | القاعدية كلما اتجهنا 
بسبب كبر نصف القطر | حمض هيدروكلوريك اللا الاسفل بسبب كبر 
وسهولة التاين وفقد .| ا5. هيدروكسيد بوتاسيوم | نصفا قطر ذرة 
ايون 511 حمض هيدروبروميك 1ر0 العنصر فيسهل 

0 هيدروكسيد روبيديوم | التاين وفقد ايون 

حمض هيدرويوديك لللفينا 011 

هيدروكسيد سيزيوم 

يعتبر حمض 111 هو انلف 

لقوي الاحماض. قير هيدرو بيد ٠‏ 0 

ا لجنيس 07 يعتبر هيدروكسيد السيزيوم هو اقوي 


نصف قطر ذرةاليود 


قوة الجذب بين "0 ,"91 
*قلدام “رصب وكير 
مثال :. 
كما في حالة اللافنزات مثل الكلور 
يتميز بصغر انق وزيادة شحنتها. 1 03 
"0 | مؤجية واحدة فتضعف الرابطة 
وبالتالي ينفصل ايون ”11 ويتاين. | بينها وبين '0 فتنجذب ذرة :0 
11010 كحمض . أناحية ايون *11 وبذلك 
11011 ويعطي ايون 
:011 قلوي التاثير .. 


2- اما اذا تساوت قوتا الجذب فان المادة تتلين كحمضن لو كقاعدة ويعتمد ذلك علي وسط التفاعل . 
مثال :- 
مركب و(1)010 يعتبر مركب متردد . 


ادم (19) 2 النكب دقع وق ) 
33 0 ه361 اماممعان طنط مالم عم 


.س1 السؤال الاول :- علل لما ياتى 


1- تزداد الصفة القاعدية في المجموعة الاولي 
2- يعتبر هيدروكسيد السبزيوم هو اقوي القلوبات . . 
3- محلول هيدروكسيد البوتاسيوم !+140 اكثر قاعدية من محلول 808014 - 

دداد الصفة الحمضية لهاليدات الهيدروجين في المجموعة السابعة . 

حمض الهيدرويوديك 41 هو اقوي الاحماض الهيدروجينية . 

6- حمض 487] اقوي من حمض 401] . 
7- حمض البيروكلوريك (010,)014 اَي من حمض الكبريتيك و(90)014 . 
8- حمض (10:)011© أقوي من حمض و(80)011 . 
9- الميل الالكتروني للفلور اقل من الميل الالكتروني لذرة الكلور رغم صغر حجم ذرة الفلور . 
0- الميل الالكتروني لذرة الكربون 6م اعلي من الميل الالكتروني لعنصر 


.س2 السؤال الثاني 


1- الميل الالكتروني - السالبية الكهربر 


.س#-باعتبار أن الأحماض والقواعد هى مركبات هيدروكسيلية يمكن تمثيلها بالصيغة العامة 
1/1011 حيث 1/1 ذرة العنصر وضح كيف يمكن تاينها 


5- وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة تفاعل الماء مع كل من 
أثانى اكسيد الكربون- ثالث اكسيد الكبريت- اكسيد الصوديوم 


9 0 خف 5 عمم 


هو عد ذرات الهيدروجين التي تتحد مع ذرة واحدة من العنصر . 
مال :ل 
الاكسجين ثناني التكافؤ لان ذرة منه تتحد مع ذرتين هيدروجين .. 


عدد التاقسد:- 
عدد يمثل الشحنة الكهربية (الموجية إؤالسبائبة) التي تبدو علي الابون او الذرة في المركب الايوثي, 
أو التساهمي . 

1- تدرج اعداد التاكسد في الؤفول الدوري :.. 


أ دائما بكثاية عدد تأكسد عناصر المجموعة الاولي () لأنه دانم 
ا اس ع 
باقية العناصر . 

4- في المركبات الايونية : يكون عدد تاكسد اي ايون يساوي تكافق هذا الايون مسبوقا باشارة. 
موجبة في حالة الابونات الموجبة (حيث يدل علي عددالاكترونات التي فقدتهالذرة لتعطي. 

:سالبه فى حألة الانيون السالب( يدل على عدد الالكترونات المكتسية) 


سه ا نا هعم 


مثال :- 

1- عدد تأكسد الاكسجين في جزئ و0 - صفر 

2- عدد تأكسد الاكسجين في جزئ 0 (الاوزون) - صفر . 
3- عدد تاكسد النيتروجين في جزئ و0 - صفر . 

4- عدد تأكسد الفوسفور في جزئ »6 - صفر . 

5 عدد تأكسد الكبريت في جزئا و8 < صفر . 

6- عدد تأكسد الهيدروجين في جزئ | 

في لجز التساه اكول م رق 


"مجموعة كربونات (:< 2 


6- عدد تاكسد الاكسجين في معظم مركباتة +2 < وعدد تأكسد الهيدروجين في معظم مركباته +1. 
7- عدد تأكسد الاكسجين في فوق اكسيد الهيدروجين و1420 > -1 - 

- عند تأكسد الاكسجين في فوق لكسيد الصوديوم ,01820 

- عدد تأكسد الاكسجين في سوبر اكسيد البوتاسيوم 160 ب -10.5 


- عدد تأكسد الهيدروجين هيدريدات الفلزات مثل هيدريد الصوديوم8. 
وهيدريد الكالسيوم 202112 وهيدريد الالمونيوم و4لالم --1, .. 
والهيدرات مركبات ايونية تحتوي علي ايون الهيدروجين السالب فعند التحليل الكهريي لمصهور 
هيدريد الصوديوم يتصاعد غار الهيدروجين عند الانود (القطب الموجب) -. 


2 


- لحساب عدد تاكسد اى عنصر فى مركباته نعوض عن الاكسيجين 25 وعن 0-0 
اع 


ا ارد 


1- اوجد عدد تأكسد النتروجين في المركبات الانيه : 
0يلة دولة دميلة 0ل( ميلا ولط لط ببزيرت” ويرويم عدت 
2- احسب عد تأكسد الكلور في 
و00 يات يواعملة يماعقاة ,ماعملة اعماد امير 
3- اوجد عدد تاكسد الكبريت في 
520 ,50 502 ,لوكو كيهلظ قوط 
م 


0لا ممالا ياعمانا .ممتلملة _بومتر 
0 05 0ينا دميهلا 02 يع0 
يك 


7- النتروجين 
دروللا / و0 لطلة / :ر800 / *واطلة ي0ل(, ]00 نيتريت امونيوم ,/ و00]4,000 نترات امونيوم 


الشحنة السالبة وياد في الشحنة الموجبة ) . 


عنها زيادة فى الشحنة السالية ( لو نقصن قي الشحنة الموجبة ) 
وضح نوع التغير الحادث من اكسدة واختزال لكل من الكروم والحديد في التفاعل ,لاني :-. 
760 جواء ه68 جوا0 20 جاه 2< 4|101 اجوا0 162072074688 برد يصو 


لابق عد قد عق 
يتاي 0 


.اختزال 
نقص في الشحنة الموجية 
ع3 


ع 
به عم يك ع 


© قل زيادة في الشحئةالموجية. 6 


نكن وف ده 


1- 602 جح وبع 
2- 2000 ومجواة 

3- 28643002 0ع 3بجرميمم 
4- واللجوا 20‏ ان216جم2 

5- 2200:4302 و0 بيو كل 
6- واموع جسياعوع 
00 

8- باعمع جسياعوع 

9- وم0 م6 

0 و0120 607 
0602-03-1 

2 مجاه ع وولة 

3- :0-1100 مال 

14 ووااهجواة و0 الالال 

15- 3542140 5ر20 ج80 


7 يي 


ان اهارا 10 وامامدع اك ماك وام عم 


تواتي ثرتين متحدتين . 
2- نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين في 
دار الطاقة اللازمة لازالة او فصل 


نطلقة عند اضافة الكترون الى ذرة مفردة في الحالة الغازية لتكوين ايون سالب . 
درة الذرة علي جذب الكتروة 
6- عناصر تتميز بكبر احجامها الثرية وجيدة التوصيل للكهرباء ويمتلئ غلاف تكافؤها باقل من 


7- عناصر تتميز بصغر احجامها اذرية زديئة التوصيل للكهرباء ويمتلئ غلاف تكافؤها باكثر من 
انصف سعته بالالكترون 
8- العد لذي يمثل الشحنة يري 


عنها زيادة لش اللية ( نص في لشحطة السجة ). 
اصر تتميز بكبر نصف قطر ايونها عن نصف قطر ذرتها . 
12- عناصر تتميز بصغر نصف قطر ايونها عن نصف قطر ذرتها . 


اعل تارة كانها حامضية وتارة اخري كأكاسيد قاعدية . 


س2 السؤال الثاني علل لما يأتي, 


قيمة الميل "١‏ عالية جدا عند اضافة الكترون للاوربيتالات لتصبح نصف ممتلئة. 


روني لذرة الفلور عو اقل من الميل الالكتروني لذرة الكلور 1701 
3- توصل الفلزات التيار الكهربي .- بينما اغلب اللافئزات لا توصل التيار الكهربي .. 
4- يعتبر اكسيد الالمونيوم و2120 اكسيد متردد . 
السيزيوم اكثر الفازات نشاطا . 
6- عند تأكسد الكلور سالب في مركباته مع الهبدروجين مثل 1401 - وموجب في مركباته مع 
الاكسجين مثل 1207© . 


س3 السؤال الثالث :-. 
أ قارن بين :-' 

1- الميل الالكتروني - السالبيا 0 
2- الاكاسيد الحمضية - الاكاسيد القاعدية . 
3- التاكسد - الاختزال. 


1- اشباه الفلزات ٠.‏ 
12- الاكسيد الحامظي . 
13- الاكسيد القاعدي . 
14- الاكسيد المتردد . 
5 عدد التاكسد . 
16 الاكسدة . 

17- الاختزال . 

18- العناصر الانتقالية . 
19- التعافق . 

20- طول الرابطة .. 


انوع التغيير الحادث من اكسدة او اختزال لكل من الكزوم والكبزيت فى التفاعل 


710 + 35 + 20,3 ع “برقب قربرو ع #رقيين 


